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Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
Tamarite de Litera



Departamento:
Secretaría









Anuncio - jueves 06 de agosto de 2026



Aprobación del documento técnico de la obra
"Instalación de protección contra incendios" en el Pabellón
Multiusos

Aprobación inicial del documento técnico de
la obra "Instalación de protección contra incendios" en el Pabellón
Multiusos



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-1633d75b.pdf



Anexos



	https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Documentos-de-los-Anuncios/beb01497-f63a-11ed-baa6-d1f760dc84bb/86ccff27-8fda-11f1-bece-00163e2193df/4.-Anuncio-de-aprobacion-inicial-3.pdf
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